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取扱説明書 


室内ユニット 


シー エスエイチ ビー 


C 拥肪6132 


室がユニット 
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このたびは、コ□ナルームエアコンをお買い 
あげいただきましでありがとラごさいました。 

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読 
みになり、それぞれの性能を十分におむ得に 
なったラえで正しくご使巧ください。 

なお、お読みになった後ちお使いになるちび 
いつでち見られる巧に「保証書]ととちに大切 
に保管しでください。 
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田まを上のご注意 (必ずお守りくださし、) 


C >ここに示したミち意事項は、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を末がに防ぎ、ままに正しくお使いいただく 
ために、重要な内容を記載しでいます。巧の内容（表示■図記看）をよく理解しでから本でをお読みになり、記載事項 
をお守りください。 

〇表示の説明 


表 示 

表示の意味 

A 警告 

"取りあいを誤った場合、使用者び死亡または重傷（※りを負ラことび想定されること"を示します。 

A ミ主意 

"取り扱いを誤った場合、使用者び軽傷 （ X 2) を負ラことび想定されるか、または物的損害 （ X 3) の発生 
び想定されること"を示します。 


XI :重傷とは、失巧やけび、やけど（冒温'低温）、感電、胃巧、中毒などで後遺症び残るもの、およびお療じ入院•長期の通院を要するを 
のをさします。 

X 2 :軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けわ s ' ■ やけど-感電などをさします。 

X 3 :物的廈害とは、家屋-家財およ过家羞-ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 


〇図記号の説明 


図記导 

図記言の意味 

0 

禁止（しではいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号のかや巧くに絵や文章で示します。 

• 

指示する行為の強制（必す守ること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号のかや巧くに絵や文章で示します。 


\ _ / 


据え付け時のご注意 


A 警告 

据え付けは、お買いあばの販売店 
または専門業者に依頼ずる _ 

ご自分でおえ巧け工事をされ不 11 AA 

があると、水もれや感電 • 乂がの 

原剧こなりまず。 必ず守る 

漏電しゃ断器を取り付ける 一^ 

漏電しゃ W 器び取りがけられで 
いないと感電、乂がの原因じな 

り^ 9 。 ぶホ 耳ス 

お買いあげの販売店または専門 ^9^0 

業若に依頼しでくださし、。 

電源は必ずエアコン専用ィ、 
のコンセントを使用する 

専巧凶》似〕ンじントを使巧すると、 

発熱による义巧の原因になります。 がずサ々 

アース婚地)を確実におこなう 

ア-ス線は、ガス管•水道管•避雷針 • 電話のア-ス09 

に接続しないでください。アース（接地）び不確実な揚 

含は、故障や漏電のときじ感電の原因になります。 7—ス王事 

v 

指定を媒む外は使用（を媒補充.入替え） 

しなぃ 

機器の故障や破裂、クガなどの原因になります。 4*^ 

ノ 


可燃性ガスのもれるおそれのある場所 
へは設置しない 

万ーガスびもれで ユニッ トの同囲 
じたまると、発义の原因になるこ 
とびあります。 



A 注意 


Q 

禁止 


ドレンホースは、確実に排水するように 
配管する 

不確実な揚合は屋内に水ちれし、まおなどをめらす原因 
じなること; V あります。 



移設-修理時のご注意 


/ 

A 1 

を化 
言口 

\ 

修理は、お買いあげの販売店またはコ□ナ 
サービスセンターに依頼する 

修理に不備が'あると感電-义巧などの原因になります。 

〇 

必ず守る 

エアコンを移動再設置する場合などは、 
お買いあげの販売店または専門業ちに 
依頼する 

おえ巧け不備びあると感電'义巧などの原因じなります。 

〇 

必ず守る 


安全に使っていただくためのご注意 

r 7 . ~ .. ^ 



A 警告 

吹出口や吸込口に指や棒 *、> な f 

などを入れない 

内部でファンが高速回転しでおり、 1 _ 

ク万の原因になります。 

0 


長時間を風を身体に直接あてたり、をやし /CN 

すぎない 

体調悪化•健康障害の原因になります。 

J 


参据え巧けに関する詳細じついでは13ページのけ居え巧け J の項目をごらんください。 

参修理じついでは、12 -14ページの「このようなときには J や「修理•保証 j の項目をごらんください。 









































ま全に使っていただくためのごま意 

r A 故 >1- 


r A 警告 1 

電源プラグは、電源プラグ側だけでなく 
コンセント側にをほこりび付着していない mm 
か確認し、がたつきのないように刃の根元^ 
まで確実に差し込む 

ほこりが巧着したり、接続が不完全な揚含は感電や乂災の原因になり 
ます。コンじントじがたつきがある慮含は、お買いあげの販売店また 
は専門業着に相談しでください。 

エアコンがをえない、暖ま日ない場合は 
を媒のもれび原因のひとつとして考え 5 mm 

れるので、お買いおげの販売店または 
コ□ナサービスセンターに相談する がずサる 

を媒の追加を伴う修理の場合は、修理内 
客をサービスマンに確認する 

エアコンに使雨されでいるち媒はちをです。冷媒は通萬もれることは 
ありませんが’、方一冷媒び室内(こちれ、フアンヒーター、ス I ブ、 

コン□などの乂気(こ軸れると有毒なを成物が発生する原因(こなります。 

異常時（こげ臭いなど）は、運おを停止し A 
て電源プラグを巧き修理を依頼する 

異萬のまま運転を続けるとが障や感電、乂がなどの原因に ^ 

なります。お買いあげの販売店またはコ□ナサービス t ン ソフクを巧く 

ターに依頼しでください。 

電源コードの途中での接続、延長コードの 
使用、タコ足配線はしない 1 V 

感電や発熱-乂災の原因になります。 禁止 

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 

重い物をのせたり、加熱や加工したりしない|\) 

電源コードか’破損しで、感電や発熱-乂がの原因になり 
ます。 

室内ユニット内部の洗浄はお客様自身で 
はおこなわず、必ずお買いあげの販売店 
またはコ□ナお客様ご相談窓□に相談する 

誤った洗淨剖の選定-使巧ちまで洗逢をおこなラと、樹脂 ^ 

部分が破損したりかちれなどの原因になることがありまず。 

また、洗浄剤が電気部品やモータじかかると、故障や発煙-発乂の原因 
じなることがあります。 J 

運転中に、電源プラグを巧いて停止しない 

感電や义がの原因じなります。 v«y 

し 禁止 


( A ま意 1 

室外ユニットの上に乗ったり、 し aJ 

物をのせたりしない /- JuT — X ( X) 

エアコンの風が直接あたる 
所で燃焼器具を使わない A 

燃焼器具の不完を燃焼の原因に 
なることびあります。 



落下•転倒などによりクガの原因になるな卜 
ことがありまず。 \ r " ~^ / ^ 

お r 

特殊用途には使用しない 巧 

食品’精密機器-美術品の保奋や、動 v\/ 
植物の飼胃■裁培などには使巧しない ^...み’ヴ 
でください。食品の §8 質ほ下などの原 禁止 
因になることびあります。 胃^ 

室内外ユニットの下に IIIIIIIIII 

他の電気製品や家財な 1巧 「 

どを置かない 

水滴が滴下する罵含があり、汚損 
や故障の原因じなることびあります。胃 liL 

f 号 

tM 

0 

禁止 

燃焼器具と併用するとさは、こまめに イ^ 

換気する mm 

換気び不十分な揚合は、酸素不足により不完き燃焼の 

原因じなることびあります。 必ずずる 

お手入れのときはぶ、ずスイッチを「停止」 A 

にし、プラグも巧く 

巧部でフ 7 ンび誠◎おしでも'りますのでクガの關 

じなることびあります。 プラグを抜く 

動植物に直接風をあてない1 /〇 

動植物に悪影響を及 1 巧原因に 

なることびぁります。 デ 

電源プラグを抜くときは、コードを引っ /TN 

張って巧かない 

巧線の一部が断線しで発熱-発乂の原因になることがあり 

ます。 S 止 

長期使用で傷んだままの据付台 /CN 
などで使用しない .り M へ) 

ユニットの這下'転倒じつなびり、クガ 

などの原因じなることびあります。 Q シ、 • C レ 禁止 

長期間使用しない場合は電源プラグを A 

巧く を 

ほこりびたまって凳熱' 発义の原因になることびあり 一^!!^, 

ます。 プフクを巧く 

エアコンを水洗いしたり、巧瓶などの 
水の入った容器をのせない 

漏電によって感電や発义の原因じなることびあります。 水めれ禁止 

雷が鳴り落雷のおそれがおるときは ^ 

運転を停止し、電源プラグを巧く 

被雷すると、故障の原因になることびあります。 プラグを巧く 

ユニットのアルミフィンにさね日ない 

クガの原因じなることびあります。 

接軸禁止 

めれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因になることびあります。 

めれ手禁止 

エアコンの操作やお手入れのときは、 /Ov 

不安定な台に乗 5 ない 

窗剧などクガの原因じなることびあります。 禁止 

吸込□や吹出□をふさがない 

能力ほ下や故障の原因じなることか’あります。 \ y 

禁止 

を房やドライ運転時、窓を開けた状態 へ 

(湿度 80%LU 上)で長時間運転をしない 

室内ユニットに露びつき、滴下しでま財などをめらし 
巧損の原因じなることびあ口まず。 禁止 

V 

巧面などにワックスを塗なするときは、 

運おをしない 

エアコン巧部にワックスの成かびは着し、水ちれの原因 

じなります。ワックス窒巧をは十分換気しでから運転し 4*1 卜 

でください。 J 










































国各部のなまえとはた 5 を 


室内ユニット 


自動運転スイッチ 


吸込 □ 


(天面） 

室巧の空気を吸い込みます。 


才ープンパネル 


はすしで洗ラことびできます。 

( 才-プソ\ネルのお手入れ11ぺ-ジ) 



室外ユニット 


吸込 □ 


(背面'側面) 


吹出 □ 


ち房-ドライ運転中は温風、 

暖房運転中はち風を吹き出します。 


排水 □ 


偏面） 

暖房-巧部乾燥運転時に室外ユニットから化た水分をが化します。 


付属品 


リモコン 


リモコンホルダー 


乾電池 


图 


0000 
0000 
〇〇 〇 


'1」モコン、 
型な 

、 AR-01 ) 



曾 


(t：^ リモコン4ページ） 

運転前の準備5ページ） 


が- 

(gr— 

※取巧ねじ2本巧 


曾 


単4お乾電池 
に個） 


運転前の準備己ページ） 





































































































































本体表示部 



通常運転中 
パワー忆ーブ運! 
内部乾燥運転中 
風量最大運転中 


タイ7—運転中 


緑色に点な 

オレンジ色に点な （13= 9ぺージ) 

巧色じ点な 

(原10ぺージ) 

巧色に点な 

(屆= 8ぺ-ジ) 

緑色に点な 

(卸10ぺージ) 


リモコンからの信号を受信すると、受信音びなります。 
運輯開始-設定変更「ピッ J 
運転停止「ピー J 



パワ ー fe - ブ運転9ぺージ 



手動運転8ページ 


タイマー運転10ページ 


タイ7—運転中は、1時間単位でタイ 
マー時間を表示します。 （1 H 〜12 H ) 


自動運転7ぺ- 
手動運転7ぺ- 


-ジ 

-ジ 


ボタンを巧すと運おを開始します。 
ちラー度巧すと運転を停止します。 



タイマー運乾中「入タイマー」は〇、 
「のタイマ ー J は参び点なします。 
連続運輯時は表示しません。 


手動運転8ページ 


風向調節9ページ 


設定風量の位置の圓び点なします。 


量妻 J 国のとき、本体き示部の運転(じ一 
ブ)ランプの点な色で現在の設定風量をお 
知らせします。 （ 8ぺージ） 


X パワ ー t - ブ運拓中 
は巧にオレンジ色に 
点灯します。 


運転け!ーブ)ランプの点巧を 

設定風量 

ホ色 

最大 

緑色 

自動 


■室内ユニット受信部とリモコンの間にカーテンなど信号をさえぎる物びあると、リモコンの信号を受付けません。 
■室内ユニット受信部に直射日光びあたっでいると、リモコンの信号を受なけない場含びあります。 

■電寺瞬時点なちなまたはインバータちなの堂化なびある部屋では、リモコンの信号を受付けない場合びあります。 

このよラなときは、お買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。 

■エアコンは室温亡ンサにより、設定温度にあわせでエアコンの運転能力を調整します。 

■室温它ンサは室内ユニット周巧の温度を感知しでいますので、お部屋の温度計とは一致しないことびあります。 
■室内ユニットに直射日光やすきま風びあたっていたり、他の光熱器具の影響を受けでいる場合は、室温たンサ 
び正確にた動しません。 


タイマー時間表示 


湿度表巧 


風量表示 


運転モード表示 


目動 
ち房 
ドライ 
送風 
暖房 


送信表示 


リセットボタン 


運転/停止ボタン 


自動/最大切換ボタン 


タイマー時間切換ボタン 


風向/スイングボタン 


パワーセーブボタン 


風量設定ボタン 


強風 
弱風 
微風 


ミ届度設定ボタン 


自動 


タイマー切換ボタン 


運転切換ボタン 


送信部 


受信部 


タイマーランプ 


運転（セーブ）ランプ 


〇 - _ 

す C F 

ま 

し 

示 J 
を J ィ J 
を動ラ房 
類自ド暖 

施 TTT 

齡 A D H 

運 


風围風 
強弱微 






































































































































































回運お前の準備 

7- 電源プラグをコンセントに差し込みます。 

ゆるみのないよラにしっかりと差し込みます。 

•劇の— 

■電源プラヴをコン它ントに差し込むと、リモコン受信をするまで本体 
表示部の運転（它ーブ）ランプ 【緑封 び点滅した状態となります。 



2 . 付属の乾電池をリモコンに入れまず。 


リモコン裏のふたを 
開けます 


1 1口1 1 


3 

同 


単4乾電池2個を入 
れます 


岭额 


wT 




III] 


©©を正しくセットします 


ふたを閉めまず 


わ [ I . 




リセットボタンを先の 
細いちので押します 

〇〇 〇皆 

〇〇 〇 



乾電池の交換時期 

■液晶表示部びラすくなつできたら、電她が消耗しできでいます。 

新しい乾電池に交換しでください。 

使用乾電池 

■単4お ( UM -4) 1.5 V 2個 


■通常のご使届で乾電池の寿命は約1年です。 

■巧属の乾電池は最ネリに使巧するとぎのためにご届意しでいるちのですので、1年モ満で消'耗することが'あります。 


乾電池は誤った使いかたをしますと液ちれや破れつすることびありますので、つぎの点についで 
特にごを意ください。 

■新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ乾電池を渥ぜで使苗しないでください。 

■巧電す電池は寸法-性能などに、一部異なる部分びありますので使用しないでください。 

■長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはずしでおいでください。 


リモコンが使えないとき（応急自動運乾） 

リモコンの電池が'のれたり、リモコンをなくしたりしたときに、脑急的に運転-停止が'できます。 
運転の巧客は自動運転です。 （ 自動運転7ページ） 


r 


八ネルを開けまず 


オープンパネルの左ち下側をま前に引 
いで、オープンパネルを開けます。 


自動運転スイッチを押しまず 



八ネルを閉じます 


現巧の室温と外気温に応じた自動運転を 
開始しまず。 


オープンパネル下側の矢 EP 部 （3 力所） 
を巧しで、確実にオープンパネルを閱 
じでください。 


■自動運転スイッチで運転を開始したとぎに停止させる場合は、再度白動運輯スイッチを巧しでください。 
■自動運転スイッチを3秒]^_(上巧し続けると、内部乾燥運転を開始しますのでご;'主意ください。内部乾燥運転10ページ) 




























































































































































マルチクリーンフィルター(別売品)の取り付けかた 



/ 

A ミち意 

V 

フイルターを取り巧けるときは、必す運転を停止し、 電源 プラグち巧いた状態でおこなつでください。 

運転中は内部でフアンび高透回転しでいますので、ケガの原因になることびあります。 

J 




X おおくの販売店でお買い巧めください。 


参フィルター取り巧け場所は室のユニットの左ちに2力巧（エアフィルターの下）あります。 

お好みで1枚または2枚フィルターを取り巧けでください。 

(フィルター1枚の場合は、室のユニットの左ちどちらに取り巧けでちかまいません） 

参オープンパネルを開けで、エアフィルターをはずします。 

(エアフィルターのはずしかたおま入れのしかた11ページ） 

参マルチクリーンフィルターを、波状の面を表側にしで前面パネルの上下のつめの巧側にはめ込みます。 
参エアフィルターををとどおりに取り巧け、オープンパネルを閉じます。 


マルチクリーンフィルターについて 

7ルチクリーンフィルターはダニ • 花粉などを巧集 • 吸着しで抑制します。さらに脱臭 • 除菌 • 空気清浄効果ちあります。 

■一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。 

■空気のちれ度合いじよっでは有効期間 Jai 巧でち効まがなくなります。 

■ちれたフィルターは洗って再使巧することはできません。 


回省エネのためのじよ5ずな使いかた 

エアフィルターの掃除はこまめに 風向調節をじようずに 室内温度は適温に I 


エアフィルターの目ブまりは、ち暖房 
能力を弱め、電気げびムダになります。 
2週間に一度はぜひお掃除をしでくだ 
さい。また、エアフィルターを巧け忘 
れると、エアコン巧部びちれ、故障 
の原因になります。 


吸込 □ • 吹出□をふさがない 

— -r" ~ _ ミ ’ 

エアコンの性能び巧下したり、保護装 
置びはたらいで運転できないことびあ 
ります。 


室温びむらにならないよラに風向を調 
節しでください。温風は下向さに;ち風 
は上向さに吹さ化すよラにお使いくだ 
さい。また、ち房•ドライ運転のとき 
にルーパーを長時間下向きにしでいる 
と、ルーパーの表面に露びなさ滴下す 
ることびありますのでごを意ください。 


タイマーを有効に 


おやすみ時やお化かけのとさ、タイ 
7—を有効に利巧し、必要なとさだけ 
運転するよラにしましよラ。電気のム 
タカ s ' 省けます。 


ちやしすぎや暖めすぎは健康によくあ 
りません。また、電気のムダ使いにち 
なります。特に身体のご不白由な方や 
乳幼巧、お寺さま、おを寄り、ご病 
気のちなどびご使巧の場合は、周囲 
のちびをに注意しであげでください。 


窓にはカーテンやプラインドを 

をの日中は曰光を入れ、夜間はカーテ 
ンやブラインドで熱のちれを防ぎま 
しよラ。特に夏は直射曰化を防ぐと省 
エネ効果びあります。 



































































































10で 18で 30で 



設定温度 

風量 

動作•特徴 


26で 

自動 

♦運転開始時、約1分間超微風で運転します。（ニオイカット制御） 

♦室温び設定温度に巧ブくと、冷やしすぎなレよラに設定温度をあけで自動運転を 
おこないます。 

モニタリング送風 


微風 

♦室温と列気温び変化しで運転モードび確定するまで続けます。 

( 暖房自動運転） 

24で 

白動 

参足ちとの;ちえ込みを防ぐためじ、室温び設定温度前後1こなつでいでち定期的に風 
向を下向きじし、風量をあげで運転する場合び'あります。（足ちと気流制御） 

参室温び設定温度におブくと、暖めすぎないよラに設定温度をさげで自動運転をお 
こないます。 


**^ぉ1 ■自動運輯のときは、設定風量-設定温度の変更はできません。運転内容びお巧みに合わないときは、ま動運 

輯にのり換えで風量-温度を調節しでください。 

■自動運転のときは、リモコンの液晶表示部に設定温度を表示しません。 


国手動運乾(冷房-ドライ•送風•暖房) 

字動で冷房-ドライ-送風-暖房を選んで、温度や風量を細かく調節できます。 

一度 t ットすると、巧回からは運転/停止ボタンを押すだけで同じ内容の運転びできます。 


運転開始時の室温とが気温により自動的に運転モードを選択しまず。 

例そば… 

•外気温30で、室温28で(ち図の A 点)のとき > i |> ち房自動運転 
•外気温20で、室温24で(ち図の己点)のとき！=> モニタリングち風 24 で 

運転中は運區状況により、自動的に運転モードを切り換えまず。 22 C 


運転切換ボタンを押し、 r 自動」 
を選びまず 

♦運転切換ボタンを巧すと、つぎの順番 
で運転の種類びのり換わります。 


1 



運転/停止ボタンを巧し 
まず 

♦リモコン液晶表示部と本体表 
示部の運転（亡ーブ）ランプ 
び点灯し、運転を開始しまず。 



ii 嫩 casi 

■運輯 （ t ーブ）ランプの点な色 
は通常【緑色】ですが、前回の 
運転がパワ ー t - ブ運転のとき 
は【オレンジ色】、風量最大運 
転のときは【赤色】に点なします。 


運転切換ボタンを巧し、「冷房」 
「ドライ」「送風」 r 暖房」のいずれ 
かを選びまず 


♦運転切換ボタンを 
巧すと、つぎの順 
畜で運転の種類び 
fc りり換わりまず。 





障温 

28で ---- 


運転/停止ボタンを巧しまず 

• リモコン液晶表示部と本体表示部 
の運輕（じーブ）ランプが点なし、 
運転を開始します。 


* 則团 a 



■運輯 （ t - ブ）ランプの点な色 
は通常 【緑色】 ですが、前回の 
運輯びパワ ー t - ブ運転のと吉 
は 【オレンジ色】、 風量最大運 
輯のときは 【赤色】 に点灯します。 


国自動運面 

室内-室外の温度じンサをちとに運転開始時の状;兄に応じで、冷房-モニタリング送風-暖房のいすれかを自動的に 
選んで運乾します。室温と外気温び変化すると、自動的に運転モードびのり換わります。 





な迅 
お阻 
班風 




運転モードの選択 



d 




拓換、 


60 c ^ 
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【□— テーシヨン A 】 

「最大」-^「強風」^「弱風」-* 
「微風」^「最大」…の順で風量 
設定できます。 

(「自動」にはできません） 

m 圓のときは、「最大 J 
運起をおこないます。 


【□-テーシヨン B 】 

「自動」一*「強風」一》「弱風 J 一^ 
「微風」^「自動」…の順で風量 
設定できます。 

(「最大」じはできません） 

m ■ のときは、「自動 J 
運起をおこないます。 



>風量「最大 J または「自動 J の運転状態の識別は、本体表示部の運転 I 
( t - ブ）ランプの点灯色でお知らせします。 

>自動/最大ボタンによる切り換えをしない限り、同じ□ーテーシヨン内で 
風量のり換えをおこないます。 


最大/自動 (□ー テーシヨン A / B ) ののり換えを 

したいときは…自動/最大ボタンを巧します。 

※現巧の風量設定によりボタンを押す長さび異なります。 



【リモコン液晶表示部】 


【本体表示部】 

• 運賦じづ 
巧色に点な 

IX 強/弱/微風時'! 
. は緑色に点な j 


【リモコン液晶表示部】 


【本体表示部】 

〇運転化-で 
緑色に点な 


9ページ）時 


※パワ ー t -ブ運転 （ 〔 

は、どの風量設定でも運転（亡ーブ）ラ 
ンプはオレンジ色に点灯します。 


切0換え内容 

操がちを 

風量「最大」 （□— テーシヨン A ) 

▼ 

風量「有動」（□ーテーシヨン巨） 

自動/最大ボタンを 
巧す （3 砂な内） 

風量「自動」（□ーテーシヨン巨） 

▼ 

風量「最大」（□-テーシヨン A ) 

自動/最大ボタンを 

3秒押す（長押し） 


※各□ーテーシヨンのどの風量設定からでち、 
自動/最大ボタンの操巧により風量「最大 J 
または風量「自動]へ切り換わります。 




風量「自動」選択時の表示 


風量「最大」選択時の表示 


■エアコンをお買い上げ後の初使巧時や、停電後などのお電再開時には、風量設定は□ーテーシヨン A となります。 

風量「自動 J (□ーテーシヨン己）にしたい場合は、自動/最大ボタンで切り換えでください。 

■パワ ー t - ブ運転（が9ぺージ）時は、風量「最大 J を還おしでち「強刚にで運転します。 

■ドライ運転は、風量「自動 J で運転し、風量設定ボタンや自動/最大ボタンを巧しでち風量ののり換えは受付け 
ません。 


設定温度を変えたいとさは…温度設定ボタンを巧します。 

• ® ボタンを押すと設定温度びあびり、®ボタンを巧すと設定温度びさびります。 

•設置状ミ兄により、お部屋の温度計と一致しないことびあります。 

設定温度範囲とおすすめミ豆度 


室温と外気温との差び大きくなりすぎると健康によくありません。 
おすすめ温度の範囲でのご使巧が'理想的です。 


運転の種類 

ち房 

ドライ 

送風 

暖房 

おすすめ温度 

26〜28で 

室温より1〜2でおめ 


20〜24で 

設定温度範囲 

17〜30で （ VC 刻み） 


■ち房運転の風量「自動 J • ドライ運転を開始したときは、約1分間超微風で運転します。（ニオイカット制御） 
■湿度び高いときに長時間ち房-ドライ運転をすると、吹出□巧 a に露び巧き滴下することびあります。 

■ ドライ運転時、室温び設定温度より冒いときはコンプレッサーの運転を高め除湿能力をアップし、室温びそれほ 
ど冒くないときはコンプレッサーの運転をほめにして室温のほ下を極力おさえます。 


を房シーズン終了時にはカビの発生をおさえるために、内部乾燥運転をおこない内部をよく乾燥させ 
I てくださし、。（原内部乾燥運転1。ページ) _ J 


風量を変えたいときは…風■設定ボタンを巧し、お好みの風量を選びます。 

風量「最大」運転は、2部屋などの空間に巧しで、全体をむらなくちやしたり、暖めたりしたいとさお使いください。 
風量「自動」運転は、室温に脑じ風の強さび自動的に変わります。 

参風 量 設定ボタンを巧すと、下図のローテーション A または己の範团巧で風 量 設定できます。 


強風 




▼■▼ミ 


居 



围哥圏 
強弱糊 


画盈風 
強弱微 




































































































































最大運転電流を低くおさえた運転をおこないます。 

春先や秋□など大きなパワーを必要としないときや、複数のお部屋で同時にエアコンを運転させたり、他の電気製品 
と同時に使つたりするときなど、ブレーカーび切れるような場合にお使いください。 


圍 こ 


■運励？山きや A タイ 7- tZ ット閒まル-パ-を自動のに閉じます。 

■運転停止中や入タイ 7- t ット中は、ルーバーの調節はできません。 

■暖房運転開始時は、ち風防止のためそ熱(ホットスタート）をします。この予熱をしている間は、風向/スイング運 
起を選択しでもルーバーは下吹きで厚止します。（予熱び終3しでから、スイング運転を開始します。） 

■ルーバーはまで調節しないでください。誤動巧したり、ルーパー表面に露び巧き滴下することびあります。 

■長時間ルーバーを下向きにしたり、左ち風向グリルを大きく左ちにわけた状態で;ち房やドライ運転をすると、吹出 
□巧おに露び巧き滴下することびあります。 

■左ち風向グリルの調節時は、ルーバーをスイングさせないでください。 


面パワーセーブ運面 



パワーセーブボタンを押すとパワーセーブ運転を開始しまず。 

♦本体表示部の運転 （ t ーフ ') ランプが'3レンジ径になります。 


J ワーセーブ運転時の最大運転電流 

暖房時 

冷房時 

約 8 A 

約 7 A 


やめるときは…再度、パワーセーブボタンを押します。 

•本体表示部の運転 （ t ーブ）ランプびオレンジ芭から緑径（風量「最大」運転をし 
でいたとぎはホ毎）にかわり、元の運転にちどります。 


■パワー t ーブ運転は電流値をおさえた運起をおこなラため、よく;ちえなレ（よく暖まらない）場合びあります。 

お使いの状況に応じで通常運転と使いわけでください。 

■パワー t - ブ運転中に運転を停止した場合、巧回ちパワー亡ーブ運起で運転を開始します。 

■パワ ー t - ブ運転中は、風量「最大 j 設定にしでち「強励の運転をおこなレます。 


) 調即(上下の風向調即) ■ 

運乾中に風向/スイング 
ボタンを押します。 

♦ルーバーびスインヴを始め 
ますので、お巧みの位置で 
ちラー度、風向/スインヴ 
ボタンを押しで ルーパーを 
とめでください。 


—左ち風向クリルの調即(左ちの風向調即)— 
ルーパ’一をリモコンでお好みの位置でとめてか5、 
グリル調節ツマミを手でおさえて左ちに調節します。 



\\ A 






/ if\ 


A 

if\ 

\\ W レ 

つレ 

!^しづ 

巧レ 

巧レ 

V W 


厂 




グリル調節ツマ= 


A 警告 


吹出□の奥のちまで指を入れないでくださし、内部で 
フアンび'高速回転しており、クガの原因になります。 


国風向/スイング運拓(風向調節) 

お部屋全体をむらなく暖めたり、冷やしたいとぎにお使いください。 

暖房運転時は垂直位置巧おでルーバーをスイングさせ、お部屋全体を暖かい風でつつみ込みます。 

ち房運転時は水平位置巧おでルーノ一をスイングさせ、涼風感を高めます。 


スイング運きち 



111 巧 I; 

面 ■ 3イ？-窟度まお 
お定版卸給定の！® 

00 

00 



風向/スイングボタン 
を押すとスイング運転 
を開始します。 


やめるときは…再度、風向/スイングボタンを巧します。 

•ボタンを押したときの位置でルーバーが'停止します。 



を房- 
ドライ- 
送風時 



スイング範囲 


お面 
团面 



な 


レ 































































































—乂タイマー（停止^^運転）のセット 
タイマー切換ボタンを押しまず。 ■ 

つぎの順塞に表示び切り換わります。 


(連続)►切 ♦ ►入〇 


r 入」〇を選択します。 

>本体表示部のタイマーランプが' 
点灯します。 




〇 


時間をセットします。 

ボタンを押しでエアコンを 
運転させたい時間に合わせます。 
(表示の時間後にエアコンの運転を 
開始します。） 

セット終了でず。 

XI 時間から12時間まで1時間お位で 
1?ぃ，卜できます 
；^じット時間は記憶されまず。 


~タイマーセツトの r 政消^ - 

再度、タイマー切換ボタンを押して連続運転にします。 

r 枕 J 参 タイマーのとき 今参とタイマー時間の表示は;肖えます。 （2 回押し） 
r 入 J 〇 タイマーのとき 〇とタイマー時間の表示は消え運転を開始します。 
♦本体表示部のタイ7—ランプび消なします。 



/のタイ7— は2回 
\入タイ7— は1回ノ 


■タイマー運輯中に停電があったときは、通電び再開したらタイマーを再度設定しでください。 

■電池交撰をすると切タイ7— は1時間、入タイ7— は6時間の設定となりますので再度設定しでください。 


回内部乾燥運拓 


内部乾燥運捉は、ち房シーズン終3時などのクリーン機能としで室内ユニット内部を乾燥させ、イヤなニオイの原因 
となるカビや細菌の繁殖を抑えます。 

エアコン停止中に室内ユニットの自動運転スイッチを3抄上押ずと内部乾燥運転を開始します。 

自動運転スイッチは、室内ユニットのオープンパネルをあけた場所にあります。己ページ） 

•内部乾燥運転中は、室内ユニットの運転化ースランプびホ色に点灯します。 

•内部乾燥運転は、運転開始約60分後に自動的に停止します。 

■が1巧£» ■巧部乾燥運転中は、ル-パ-は水平ち向に開きます。 

■巧部乾燥運転を途中で厚止させたいとさは、自動運転スイッチを短く1回 （1 秒程度）巧しでください。 

また、リモコンで厚止する場合は、一度リモコンの運転/停止ボタンを巧しで、液晶表示部を表示させでから、再 
度運転/停止ボタンを巧しでください。 

■エアコン運転中に自動運転スイッチを巧すと、現巧の運転を停止するだけですので、停止後再度操作しでください。 
■巧部乾燥運転をさせたいとき、自動運転スイッチを巧し3秒•(巧にまをはなすと、応急自動運転を開始しますので 
ごを意ください。応急白動運転5ページ） 

■内部乾燥運転は、微弱暖房運転と送風運転により室内ユニット巧部の乾燥をおこなレます。このとさ、室内の温度- 
湿度び若干上昇しますので、窓を開けでお使いになることをおすすめします。 

■巧部乾燥運転は、すでに発ちしたカビや雑菌を除ちするはたらきや、殺菌効果はありません。 


晒タイマー運お 


タイ7—をじよラすに使って必要な時間だけ運乾するよラにしましよラ。（切タイ7—と入タイ7—の同時設定はできません) 

—切タイマー（運転^^停止）のセット 
タイマー切換ボタンを押します。 

つぎの順塞に表示びのり換わります。 


(連続）►切 ♦ ►入〇 


r 切」 ♦ を選択します。 

♦本体表示部のタイ7— ランプが' 
点なします。 



時間をセットします。 

ボタンを押しでエアコンを 
停止させたい時間に合わせます。 
(表示の時間をにエアコンの運転を 
停止します。） 

セット終了です。 

XI 時間から12時間まで1時間単位で 

わ…卜でま丰才 

；^じット時間は記憶されます。 



〇 盤答 

自かわ 

〇( 




のタイ7—運転開始 

1時間をの設定温度 

切タイ7—運転開始 
2時間後の設定温度 

暖房時 

約2で低め 

約4で低め 

冷房時 

約1で高め 

約2で高め 


自動運転でのタイ7—運転をした揚含のみ、通常の設定 
温度になしち記のよラに設定温度を変更します。 
おやすみかは体温調節機能が'低下しますので、暖めすぎ 
やちえすぎのないよラに室温コント□ールします。 


/ 2時間後私降は、\ 
2時間後の設定 

:皿にし I 。」しよ 

\となります。 
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团お手入れのしかた 


A 警告 

室内ユニット内部の洗浄はお客様自身ではおこなわす、必すお買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご相談窓□に 
ご相談くださし、誤った洗ミき剤の還定-使用ちをで洗浄をおこなラと、樹脂部分び破損したり水もれなどの原因に 
なることびあります。また、洗を剤び電気部品やモータにかかると、巧障や発煙-発乂の原因になることびあります。 

A 注意 

おま入れをするときは、必す運転を停止し、電源プラヴも抜いでからおこなっでください。内部でファンび高を回転 
しでいますので、ケガの原因になることびあります。 


室内ユニット•リモコン 

■ 


才ープンパネル 

1~~~ 


♦やわらかい巧でからぶきする。 

♦ちれがひどいときは、40で]^下のめるま湯か水を含ませ 
た巧をかたくしぼつでふく。 


包画！ ■直接ホをかけないでください。 

■ベンジン、シンナー、みがき粉、たねし、化学ぞラ 
きんなどは、変お、変色、傷の原因になりますので 
使田しないでください。 


エアフイルター 

: a 二 ^^ I rzTL ：- 二 


参才ープソ\みしの左ち下側 
をま前に開さ、"カクッ"と 
音びする位置（約60‘）で 
固定する。 



•エアフイルターのツマ S をつまんでかし持ち上げ、下ちに 



>掃除機で吸い取るか、軽くたたいでちれを取り除く< 
>ちれのひどいときは、中性洗剤 
を落かした40でな下のめるま湯 
力、水でなラ。 

なった後はよくすすいで、水気 
を十分ふきとり、曰陰で乾かす。 


>ェアフ 


ィ夕- 



をガイ ドに沿つで差し込み、お実にはめ込む。 


けープソ X ネル下側の矢印 
宮区 （3 力巧）を押しで、確実 
に才ープソネルを閉じる。 



• a 刷 U * 2酬に-度はおま A れをしでください。 

エアフィルターび目ブまりするとち暖房効果が下び 
ることびあります。 

• エアフィルターを入れすに運転しないでください。 
ほこり等が内部に入り、巧障の原因になります。 


長期間使わないとを 


♦内部乾燥運転をしで室内ユニット内部を乾燥させる。 

(缺10ぺージ） 

♦内部乾燥運転お3後、電源プラヴを巧く。 

•エアフィルターを掃除し、ちとどおりに取り巧ける。 

• リモコンの電池を取り出す。 

使い始めるとき 

参アース線が断線したり、はずれでいないか確認する。 
(アースが不確実な場合、故障や漏電のときに感電の原因 
になります。アースエ事は、お買いあげの販売店または専 
門業着じごの頼 < ださい。） 

•室外ユニットの吸込 □' の出□びふさびれでいないか確認 
する。 

•電源プラヴを差し込む。 

♦リモコンに電池を入れる。 （ t ：^ 5ページ） 


♦才ープソ X ネルの左ち下側を手前に弓いで開き、 "カク、ソ"と 
音びする位置（約60° ) よりさらに上ちに軽く持ちあげでは 



(ちれびひどいときはパネルプレートをはずしで水洗し巧る。 

※下記参照） 


>オープンパネルを水平に持ち、室内ユニット上部左ちにある 
U き這に才ープソ X ネルの軸びはまるようにのせで、確実に 
才ープソネルを閉じる。 


オープンパネルの軸 



♦才ープンパネルを裏返し、パネルプレートの2力巧のつめを 
指で軽くたねませ、角巧から巧し出す。 




■肖 1 WB ■つめを強くたねませないでください。つめびがれること 
びあります。 

■化洗いするときはパネルプレートを必すはすしでくださし、。 
才ープソ ネルとのすき間に水が入り込むことがあります。 


♦中性ミ先剤を落かした40で]^下のめるま湯か水でなラ。なつ 
た後はよくすすいで、水気を十分ふきとり、曰陰で乾かす。 
♦はずしたパネルプレートち同様におま入れする。 


♦パネルプレートをオープン 
パネルに取りはける。 

① 才ープンパネル表側より、 
パネルプレート下部の突起 
をオープンパネルの角巧に 
差し込む。 

② パネルプレート上部を押し、 
2力巧のつめを才ープソ'$ 
ネルのち巧へ"パチッ"と 
音びするまで押し込む。 



パネルプレート 
下部突起 
















































































































画エアコンの運面と性能にごいて 

暖房運乾の特性 除霜運乾 


•ち風防止のため、室の熱交換器が暖まつでから温風を吹き出します 
ので、運輯開始後約5分間は温風が出ません。 

•室の温度が設定温度になると、自動的に能万と風量をおさえた運輯 
になります。 

が気温と暖房能力の関係 I 

♦外気の熱を室内に取り込み暖房するため、一般的に外気温が低下す 
ると、暖房能力が愤下します。 

このエアコンは、インバーターのはたらきにより能力低下を防ぎま 
すが、極端に外気温がさがると暖房不足を感じることがありまずので、 
そのよラなときは他の暖房器員との併用をおすすめします。 

ニオイカット制御について 

•自動 i 転で運転を開始しで冷房が選択されたときと、手動運輯で;ち 
房の風量「自動」-ドライを選おしで運転を開始したときに自動的に 
ニオイカット制御がはたらきます。運輯開始穫、約]分間超微風で運 
輯し、熱交換器を急速にちやす制御（ニオイカット制御）でお部屋に 
流れ化る臭いを軽;励します。 

3分間保護について 


♦暖房運輯中、室外熱交撥器に霜び巧いた場含、暖房能力の回僵 
のため、 白動的に陈霜運転をおこないます。 

除霜運輯は約2〜10分間かかり、その間の送風 （ 温風）は停止 
となります。瞭霜による排水び室外 ユニッ トの下から流れ化ます。 

エアコンの運乾条件_ 


を房運輯 

列気の温度/約21で_^上43でが下 

部屋の温度/約21で政上32でが下 

ドライ 

部屋の湿度/80%似下 

運 輯 

80%をこえたが態で長時間運転すると室のユニット 


の表面に麗が巧き滴下ずることがあります。 

暖房運輯 

列気の温度/2 VC 臥下 
部屋の温度/28で臥下 


この条件ながの温度で運輯されますと保護装置がはたらいで運輯 
できないことがあります。運転設定•条件によっては、設定政上 
の風量になることがあります。 


♦運輯停止後ずぐに運転/厚止ボタンを巧し直したときや、電源プラグを差し込んだ直穫じは、エアコンを保護するため、室外ユニットは約3分 
間経過しでから運輯を開始します。 


画このよ5なとをには 


症 状 

原 因•処置方法 

巧 

障 

で 

は 

ち 

せ 

ん 

冷房またはドライ運輯開始時、吹出□か 
ら白い霧状の;ち気び出る場含がある 

♦お部屋の空気が急に冷やされで白く見えることがあります。 

部屋が臭ラ 

♦壁やじゆラたん、 家具、 巧類などにしみ込んでいる臭いが出でくるたがでず。 

"シューシュ ー" "ピシピシ"などの音が 
する 

♦シューシューと水の流れるよラな音は管の中を流れる;ち媒の音です。 

♦ピシピシ音は、温度の変化により部品が’伸び縮みするときの音です。 

運転開始時、ルーバーが一瞬厚止ずる 

♦ルーバーの位置決めをするため、運輯開始時にルーパーが一瞬停止することがあります。 

運転開始時および運輯厚止時にルーバー 
から"クックッ""カタカタ"音が'発ちする 

♦ルーバーの位置決めをする隙、発ちすることがあります。 

室がユニットから白い露がの湯気が出る 

♦自動的に室列ユニットの送風磯が’停止し、除霜運輯をおこなっています。 

室内ユニットから"ポコポコ"といラ音 
が発をしたり、水もれがおきる 

♦昌気密住宅で強力な換気扇などを使巧した揚含や、昌層住宅など冒巧に据え付けた揚含、ドレン 
水がスムーズに流れないために発ちずることがあります。 

お買いあげの販売店またはお近くのコ□ナお客様ご相談窓□にご相談くださし、。 

エアコン背面に露が巧く 

♦このエアコンは背面に巧いた露をドレンパンに集めで排水する構造になっでいますので、結露し 
でち異萬ではありません。 

風量が強すぎる 

♦風量が「最大 J に設定されでいませんか。を動運転8ページ） 

おち 

調ラ 

ベー 

く度 

だ 

さ 

い 

運輯しない 

•停電ではありませんか。 •電源ヒューズやブレーカーがのれでいませんか。 

♦リモコンの電池が顶れでいませんか。 •電源プラヴがはすれでいませんか。 

よく冷えない 
よく暖まらない 

♦室外ユニットの暇込□や吹出□をふさいでいませんか。 

♦エアフィルターにほこりやコ'ミが'つまっでいませんか。 

♦室外ユニットに常時強風があたっでいませんか。 ♦ ドアや窓が開いでいませんか。 

♦風量設定が「微刚になっでいませんか。 ♦ルーパーが適正な位置になっでいますか。 

参パワー t - ブ運転中ではありませんか。 ♦室温設定が適正な温度になっていますか。 

停電のとさ 

運転かに厚電したと夏 

♦すべでの運輯を停止します。通電が再開すると、本体表示部の運輯（じーブ）ランプ 【緑毎】 が 
点減しでお知らせします。運転をつつ'けたいときは、再度運転/厚止ボタンを巧しでください。 

タイマー t ット中に厚電 
したとさ 

♦すべでの運輯を停止し、タイマーず約は取り消しとなります。通電が‘再開すると、本体表示部の 
運輯 （ t - ブ）ランプ 【綠色】 が点滅しでお知らせしまず。通電再開後、再度設定しでください。 

運輯中誤作動 
したとさ 

巧一、力 S ナリ*カー無線 
などによ0誤た動したとさ 

♦コン t ントから電源プラヴを巧き、もラー廈差し込みなおしでから、運輯/停止ボタンを押しな 
おしでください。 


エアコンびちえなレ、暖まらない場合は、ち媒のもれび原因のひとつとしで害えられますので、お買いあげの販売店ま 
A たはコ□ナサービス它ンターにご相談ください。 

エアコンに使用され てレる ち煩はまをです。ち煩は通常ちれることはありませんび、巧一ちおびき内にもれ、ファン ヒー 
夕一、ス I -―ブ、コン□などの义気に触れると有害な生成物び発をする原因になります。 


■本体表示部のランプが'点滅しでいる場台は故障です。 


運お化づ） 

〇 

タイ7- 

〇 

CORONA 


(ただし、運転(亡ーブ）ランプ 【緑色】 び点滅 （1 秒間に1回の連続）しでいる場合は停電表示でず。正常に再運転でき 
れば故障ではありません。） 

運転を厚止しで電源プラグを巧いたを、お買いあけの販売店またはコ□ナサービス亡ンターに修理をの頼しでくださ 
い。その際、 点滅しでレるランプの 種類 •色-点滅 回数をお知らせください。 


ミ肖な 


賴口 


【点滅回数についで】 点滅 1 庶威 2 点滅 3 

(例）3回点滅の場合、1秒間に1回の点滅を連続 「 

3回し、3秒消'灯後同じ動巧を繰り返します。 I - 
※ランプの点滅速度は1砂間に1回び昼本ですび、タイマーランプのみ1砂間に5回の早い点滅をする場合びあります。 


3巧 


けよ I 1お） I 1砂 


3巧 
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画据え付け 


エアコンの据え巧けや移動再設置には、専門の技術び'必要です。 

A 警告お買いあげの販売店または専門業害に依頼しでください。 

据え付けに不備びあるとかちれや感電-义巧などの原因になります。 


剛：く祖ミも寒け閒にくが田]選寒、華びかかりまず。 


•可燃性のガスびちれる恐れのある場所 
• ドレン水を円滑に排水できない場所 

•特に暮ち地では除霜が水び室外 ユニッ トに氷結しで性能のほ下’ 
巧障などの原因になることが'ありますのでご注意くださし、。 

参ミ由煙や蒸気じさらされる場所や機械巧の多い場所 
♦テレビやラジオび1 m なの、テレビのアンテナび 3 m な巧に 
ある場所 

义災報知器びの出□より1 .5 mJ ^ 巧じある場所 


♦ミ毎岸地区のよラな塩分の多い場所 
参温ま地のよラな硫化ガスの発ちする場所 
参動植物に直接風びあたる場所 
♦吸込□や吹出□びふさびれる場所 
♦積雪で室外 ユニッ トがふさびれでしまラ場所 
参お岸地区やビルディング上階部など室列 ユニッ トじ甫時強風の 
あたる場所 

♦業務田としでの使田および車両、船舶など移動するちの 


届き日1しろご四[1套、を _ 

•強度び十分で、騒音やお動び他へ伝わったり、増大しないよラな場所 
をお選びください。 

•室外 ユニッ トの收出□のおくに障害物を置さますと、騒音増大のちと 
じなることびあります。 

•室外 ユニッ トのの出□からの温風や騒音び瞄家の迷惑にならないよラ 
な場所をお還びくださし、 

•エアコンをご使用中異常音びする場合は、お買いあげの販売店または 
コ□ナサービス t ンターにご相談ください。 



仕様 



20 cm む上 


へ 巧面などにワックスを塗巧するとさは、運転をしないでください。 

/?\>王,音、（エアコン内部にワックスの成分び巧着し、水ちれの原因になります。 
ワックス塗巧後は十分換気しでから運転しでください。） 



型 


iC 

室巧ユニット 

CSH - B 56132 

室外ユニット 

COH - B 56132 


種 


類 

冷房-ヒートポンプ暖房兼巧お 

分離お 


電 


源 

単相 200 V © 


能 

力 

( kW ) 

己. 6(0. 7〜己 .7) 

、公 

/で 

消 費 

電 力 

( W ) 

2360(155 〜 240 0) 

エネルギー消賣翊率 

( COP ) 

2.37 


運 転 

電 流 

( A ) 

13.1 1 


運 転 

音 

(服） 

52 



53 

房 

面積の目安 

議墙 7ぎ"が 一 i 

39 


( m 2) 

木 

南ち）さ 

造 

和室 

25 


標 華 

自長 力 

( kW ) 

6. 7の.7〜 8.7) 


標準消 

費電力 

( W ) 

1930(1 日〇〜280日） 

暖 

エネルギー消費効率 

( COP ) 

3.47 


運 転 

電 流 

( A ) 

10.72 

房 

運 転 

音 

(服） 

52 



52 

面積の目安 

議语 7 /V i 

30 


( m 2) 

木 

南ち）ぎ 

造 

和室 

24 

通年エネルギー消費効率 

い P 。 

已 .0 

区 

分 

ち 

F 

質 


量 

( kg ) 

10.5 

43.5 

外形寸法（高さ X 幅 X 奥巧) 

( mm ) 

290 X 795 X 247 

675 X 792 X 310 

巧 

属 

品 

リモコン-リモコンホルダー-乾電她(単4形2個） • ドレンニップル-その他 


•この仕様値は JIS 規格 ( J に C 9612) にちとづいで表示しであります。 

•エネル半一消費効率 ( COP ) の数値は、冷房運転または暖房運転のときの消費電力1 kW あたりの冷房-暖房能力 （ kW ) を表示したものです。 
•通年エネルギー消賣効率 ( APF ) の数値は、1年間を通しである一定の条件の下にエアコンを運転したときの消賣電力1 kW あたりの冷房- 
暖房能で ( kW ) を表したちのです。 

•区分名とは、家庭巧お品質表示法にちとつ'く表示です。 

•この製品は改良のため仕様の一部び変わることがあります。 

•長期間お使いにならないときは、電源プラグをコンじントからおいでください。リモコンで運転を「停止」しでいでち約 0.7 W の電力を消費 
します。 
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国修理•保証 


修理サービスについて 


♦ルームエアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造巧の後10年です。 

補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品でず。くわしくは 
お買いあげの販売店またはお近くのコ□ナお客様ご相談窓□にご相談ください。 
♦保証期間経過後の修理についでは、お買いあげの販売店または□□ナお客様ごす目談窓 
□にごす目談ください。修理によって機能が維持できる揚含は、お客様のご要望により 
有料修理いたします。 


修理を依頼されるとさは 


異常びあるときは、運乾を停止しで電源プラヴを巧いたのち、お質いあげの販売店または 
コ □ナサービス t ン ターにご 連絡ください。 

ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡くださし、。 

♦型君:(本体銘板（扇^3ページ）または保証書をごらんくださし、） 

♦ご住所-お各前■電話塞号♦訪問ご希望曰♦お買いあげ曰（保証書をごらんください) 
♦故障の客(本体表示部のランプが'点;励しでいるときは、その内容を確認しでくださし、） 
(が12ぺージ） 


保証書について 


このコ□ナルームエアコンには「保証書」が‘巧いでいます。 

♦保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしまずので、必ずお毒け巧りください。 

ち一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間巧は無科修理いたしますので、 
保証書記載内容をご腊認のラえ大のに保管しでください。 

•保証書にお買いあげ日、販売店各など所定事頂の記入がないと有効とはなりません。 

ちし記入がないときは、すぐにお買いあばの販売店にお申し出ください。 

•このコ□ナルームエアコンの保証期間はお買いあげいただいた曰から]年（ただし、 
冷媒回路の保証期間は5を）です。保証書の記載の客によりお買いあげの販売店が修 
理いたします。その他詳細は保証書をごらんくださし、。 


■エアコン 取りはずし.廃棄時にごま意願います。 



家庭巧エアコンじは最大で C 02 〔温暖化方ス) 
3,600 kg じ相当するつ□ン類び封入されてし、 
ます。地王裝忌暖1ヒ防止のた故、移設■變•臟 
等にあたってはフ□ン駕の回収が必、要です。 


【を媒の見える化表示について】 

この表示は、家庭巧エアコンに温暖化ガス(フ□ン類） 
び封入されでいることを、ご認識いただくための表示 
です。ルームエアコン取りはすしの隙は、フ□ン類の 
回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクルまの制 
度に冨づき適正な引き渡しをしでレただければ、確実 
にフ □ ン類の適正処理が’なされます〉 


2001を4呂旋巧の家電リサイクルまでは、お客様 
びご使巧済みのルームエアコンを廃棄される場含 
は、収集-運搬料金と再商品化など料金をおま扯 
いいただぎ、対象品を販売店や巿町村に適正に引 
き渥すことび求められでいます。 


ポンプダウン作業は「強制冷房運転（リモコンの風量設定ボタン 
IBgliiaMr 封甲したまま運車ち/停止ボタンを押す） J でおこなつでください。 


晚離* 縮様ご欄細 - S 統ごらんください。 
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ち圆！殺!飄弓ぃて 


本体への表示内容 


経を劣化により危害の発ちび高まるおそれびあることを';主意喚起するために電気巧品ま全まで義務なけられた下の表示 
を本体の銘板を傍におこなつでいます。 


【製造年】（本体の銘板の中に西暦4巧で表示してあります) 


A 


【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化 
による発火-けびなどの事故に至るおそれびありまず。 


設計上の標準使用期間とは 

【標準使用条件】 ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使巧期間を設定するための標準使巧条件による (JISC 9921-3) 


環境条件 

電源電圧 

定格表示電圧による 

周波数 

定格表示周波数による 

ち房室の温度 

27で（乾球温度） 

ち房室の湿度 

47% (湿球温度19で） 

ち房室外温度 

35で（乾球温度） 

ち房室外湿度 

40% (湿球温度24で） 

暖房室巧温度 

20で（乾球温度） 

暖房室の湿度 

59% (湿球温度1己で） 

暖房室が温度 

T じ (乾球温度） 

暖房室外湿度 

87% (湿球温度6で） 

設置条件 

機器の据巧説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

機器能力に見合った広さの部屋（置数） 

想定時間 

1年あたりの使届曰数 

東をでづレ 

冷房6月2曰から9月21曰までの112日間 
暖房10月28日から4月14日までの169日間 

1曰あたりの使南時間 

ち房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使届時間 

冷房1,008時間/年 
暖房1,183時間/年 


■設計上の標華使巧期間とは、運転時間や温湿 
度など、左記の標準的な使巧条件に暮ブく経 
を莫化に巧しで、製造した巧から安を上ま障 
なく使巧することびできる標華的な期間です。 


■設計上の標準使田期間は、無償保証期間とは異 
なります。また、一般的な故障を保証するちの 
でもありません。 

■設置状おや環境、使田頻度び左記のを件と異な 
る場合、または、本巧の使用目的な外でご使用 
された場合は、設計上の標準使巧期間より短し、 
期間で経年奠化による発义-けびなどの事故に 
至るおそれびあります。 
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広島市安佐南区祇園3-27-吕〇 
米モ市目久美町23已 -1 
岡山巿化区辰己 35-1 03 
周南市徳山字ーノ井手日631 -4 
広島市ま化南区抵園 3-27-20 


福岡市博を区東比恵 2-2-40 
化九州市ル倉化区愛若 2-6-4 
長崎県西彼巧郡時津町•左底郷お田74-1 
熊本市東区尾ノ上 1-11-1 2 
大分市兰佐 1-19-7 
宮崎巿震島 3-59 -吕 
鹿児島巿田上 7-1 6-己 
福岡巿博を区東比恵 2-2-40 


TEL (082)871 —331 0(代表） FAX (082)871 —3306 


TEL (08 己 9)33— 81己7(代表） 
TE し (086)243 —77己 1 (化表） 
TE し (0834)22 —已 567( 代表） 
TEL (082)871 —331 5(代表） 


FAX (085 S )23—070 g 
FAX (08 居) 243— 7191 
FAX (0834)22 —己58白 
FAX (0 呂 2)87 1 —0272 


仙台市宮城野区曰ノ出町1 -7-32 
山形市東青田 3-6-2 呂 
酒田市錦町 1-183-1 
部山市亀田 1- 己 1-9 
仙台市宮城野区曰ノ出町1 -7-31 


ごいたま巿 j ヒ区宮原町 ■ 1 -674-2 
水戸市笠原町 653-2 
つくば市谷田部己 788-1 日 
宇都宮市藥瀬町2313 
太田巿高林東町237已 
高崎市問屋町西 1-3-22 

東京都化区費島 8-4-8 

立川市高お町 1-2 吕 -3 

松戸市高塚新田日已-已 

歸沢市本藤ミ尺 2- 1 2-9 

山梨県中巨摩郡昭和)町西を2491 -2 

東京都化医豊島 8-4-8 


T 983-0035 TEL (022)23 已 一 3 1 81(代表) 
干 990-2423 TEL (023) 反 42— 32己5(化表) 
干 998-0103 TEL (0234)31 —0571 (代表) 
干9色 3-8033 TEL (024) 日3呂 一 2240(代表) 
〒 983-003 已 TEL (022)783 17白1(代表) 


東；毎地区 


近畿. 
四国地区 


中国地区 


九州地区 


名古屋市熱田区桜田巧1 6-1 1 
岐阜市巧条南 2-7 -扫 
静岡市駿巧区高松 2-15-30 
沼ま市西椎路 888-1 
津市高茶屋 3-29-38 
名ち屋市熱田区お田町1已 -1 1 


〒4己 6-0004 TEL (0 己 2)74 台一色臣〇0(代表） 
干已〇 0- 召358 TE し (058)2 邑8—7己己己(代表） 
干 422-8034 TEUO 己 4)238— 000日(代表） 
干41 0-0303 TEL (05 百)9扫8—6210(代表） 
〒51 4-081 9 TEL (059)234— 847 1 (代表） 
干4已 6-0004 TE し (0 己 2)746 —6巨03(代表） 


FAX (0 已 2) 日84 — 6己己1 
FAX (0 己 8)26 扫一7已己〇 
FAX (0 日 4)238— 000巨 
FAX (0 日 5) 白巨8—6吕12 
FAX (0 已 9)234 —召472 
FAX (0 己 2)884 — 65已4 


吹田市南金田 1- S -47 
彥根市正法寺町南出78 
京都巿伏見区竹田段り i 原町吕1 
福知山市荒';可東町68 
巧戸市西区枝吉日- 1 32 
高松市今里町1 -8-5 
ネ公山市西垣生町 780-3 
吹田巿南金田 1- S -47 


〒百白 4-0044 TEL (0 己)63扫〇—2111 ( 代表） 
〒已 22-0024 TEL (074 目) 24— 6239(代表） 
干 612-8414 TEL (075)643— 2002(代表） 
〒巨 20-00 巨1 TE し (0773)22 —〇呂27(代表） 
〒巨曰 1-2 133 TEL (078) 曰22—吕431 ( 代表） 
干 760-0078 TEL の 87)83 己一1711(代表） 
干79 1-8044 TEL (089) 目巨呂一73己1 ( 代表） 
干 564-0044 TEL (06)6386 —己巨70(代表） 


FAX (06) 已 386— 7262 
FAX (0749)26— 2116 
FAX (07 己)巨43—〇呂70 
FAX (0773)23 —フ己92 
FAX (078)922— 2438 
FAX (087)83 己一 □ 160 
FAX (0 呂目 )96 呂一73日3 
FAX (0 色)巨38色一已己 S 8 


FAX (03)3927— 1160 
FAX (042) 己吕8—吕38吕 
FAX (047)31 2—8338 
FAX (0466)90 —己已6呂 
FAX (0 已已 )268 — 1已6日 
FAX (03)3927— 1130 


干 33 1-0812 
干310 -08 已2 
〒305 -0861 
=f 321-0933 
T 373-0825 
T 370-0007 

干 11 4-0003 
T 190-001 1 
干 270-2222 
干 251-087 己 
T 409-3866 
干 11 4-0003 


南東化地区 


関東地区 


〒扫 12-0007 
干 803-0828 

〒扫已 1-2106 

〒呂 62-09 13 
干870 -01 0呂 
干8扫〇 -0032 
干8呂 0-0034 
〒呂1吕 -0007 


TEL (092)474 —己771(代表） 
TE し (0 呂 3) 已白2—8611(代表） 
TE し (09 己)882—7710(代表） 
TEL (096)367— 7361 ( 代表） 
TE し (0 曰 7) 己23—己161 ( f で表） 
TEL (098 曰)29— 1扫80(代表） 
TEUO 目 9) 吕8 1—1321 (代表） 
TEL (092)474— 6001(代表） 


FAX (092)474— 577己 
FAX (093) 已白2—8666 
FAX (09 已 )882 —フ767 
FAX (09 色)369—居323 
FAX く09 7) 已23—516呂 
FAX (09 呂己 )2 己一0巨8己 
FAX (09 呂)吕81—12己吕 
FAX (092)474— 6414 


沖縄地区 


巧 縄 営業 巧宜野湾市宇地泊738 

シー ヴイド— パーク102 


〒呂〇 1-2227 TEL (098)897 —5扫77(化表） FAX (098)897 —已679 


08062102 


点検整備のおずずめ 


•エアコンを数シーズンご使用になりますと内部がミちれ、性能が低下することがあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れ 
とは別に点検整備をおすすめします。 

•エアコン内部のク U —ニングは、お買いあげの販売店へご相談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる可能性があります。 
•点検整備は、お買いあげの販売店またはおおくのコ□ナお客様ご相談窓口にご相談ください。 


愛情点検 


口 


長年ご使用の エアコンの 点検を 


参ェアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。 


このよラな 
症げは 
ありませんか 


■ 電源コードやプラグび異常に熱い ■ こげくさい臭いびする 

■ 室内ユニツトか5水もれびする ■ 運転音び異常に高くなる 

■電源プラグやコンセントび変色している 
■ ヒユーズやブレーカーびひんぱんに切れる 
■ 架台や吊0下げなど取付部品び腐食、ゆるんでいる 
■ 本体のスイツチや U モコンの操作び不確実 
■ その他の異常や故障びある 


故障や事故防止のため、運転 
を停止し、コンセントか5電源 
ご使用 プラグを抜いてください。 

中止点検-修理について詳しいこと 
はお買いあげの販売ちにご相 
談くださし、。 


販売店名 

電話 ( ) — 

お買いあげ曰 

年月 曰 


な巧ちな 


131 WA 2265 - 012 3 dsp 25 


干 955-8510 新漏県兰条市東新保 7- 7 
TE し (0 吕己 6) 32-2111 く代表> 
ホームぺージ http :// www . corona . co . jp / 


信越地区 

新 

潟 


す 

巧 

二条市曲渊吕-吕 -1 已 

干9己己-08白4 

TEL (0 呂已有)32—212巨(イで表） 

FAX (02 己巨)3己一呂已19 

新 

漏東営業 

ホ 

新潟市東区江南 1-6-41 

〒白己 0-0 扫已己 

TE し (02 曰)2扫 6— 9131(代表） 

FAX (02 己)吕8扫一3313 

良 

野 

背 

業 

ホ 

長野市大丘島日31呂 

T 38 1-002 吕 

TEL (02 巨)22 1—5111 (代表） 

FAX (0 吕巨 )22 1 —0039 


化 

本 

営 

業 

Ph 

松本市培賀大义な原フ852 

X 399-0033 

TE し (0 呂 63)26 —00己1(代表） 

FAX (02 民 3)2 己一9961 


信越地区サービスセンター 

二を市東新保1 0-26 

T 呂5已 -0 呂63 

TE し (0256)32 —212白(代を） 

FAX (0256)32— 2137 

化陸地区 

金 

ミ尺 


支 

店 

金沢市駅西新町 1-1-25 

〒曰 20-0027 

TEL (076)260— 0567(代表） 

FAX (07 居)260—0775 

富 

山 

営 

業 

尸片 

薑山市田中町 2-3-1 5 

T 白 30-098 己 

TEL (07 巨)444一 05巨7(代表） 

FAX (07 色)444一0白11 

•fsa 

井 

営 

業 

か 

福幷巿和田東 1- 已07 

t 918-8237 

TEL (0776)23— 0567(代表） 

FAX (077 巨)23—〇已80 


化陸地区サービスセンター金ミ尺巿駅西新町 1-1-25 


〒吕吕 0-0027 TE し (076)260 —003邑(代表） FAX (07 巨)2巨0—073呂 


お客様ご相談窓□一覽表 


修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認 
の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓□に 
ご依頼ください。 

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口に 
ご相談ください。 

名称、所在地、電話番号は、変更ずる場合がありまずのでご了承 
ください。 


♦アフターヴービスのお問い合わせは下記へどうぞ 


コ□ナサービスセンター 

面。0120 -919-302 

(修理夏 i 寸専用ダイヤル） 

FAX 0120 -919-322 

き付時間午前9時〜午を7時（日曜、祝祭日は除く） 


携帯電話 ‘ PHS 等か5は 
最寄のサービスセンター 
へ直接おかけ < ださい。 


化ミ毎道地区 

化 

幌 

支 

巧 

札幌巿白石区平和通1巨 T 目南1 -1 白 

干003 -002 呂 

TEL (01 1 )8 臣 4— 0440(代表） 

FAX (01 1)863— 31已4 

旭 

川 

背 

笔 

P 计 

旭 J 11市東地川南1条吕了目2-已 

干078 -8261 

TEUO 1 66)37— 2330(代表） 

FAX (01 66)37—2338 

化 

肖. 

肖 

業 

ホ 

化見市卸町1下目 1-3 

tO 90 -00 己已 

TEUO 1已 7)36 —目00目(代表） 

FAX (01 57)3 巨一百9己9 


制 II 

路 

背 

業 

ホ 

訓路而花園町 4- 17 

tOS 己-0038 

TEUO 1 54)24—4191 (代表） 

FAX (01 54)24—0451 


帯 

に 

肖 

業 

か 

帯広市西18を：!ヒ 1 T 目 1 7-1 
函館市西桂梗町21 -2 

T 080-004 召 

TEUO 1 5已 )3 己一751邑(代表） 

FAX (0155)3 已一7已10 


函 

ぎ白 

営 

業 

ホ 

T 04 1-0824 

TEL (01 38)48 —巨070(代表） 

FAX (01 38)48—6080 


化ミ毎道地医サービスセンター 

札幌巿白石怪米里3条 2 T 目 6-2 已 

T 003-0873 

TE し (011)879— 2121(代表） 

FAX (01 1)871—2400 

化東化地区 

青 

森 

交 

店 

青森市ち館1了目 12-38 
青森市古館 1 T 目 12-38 

干030 -0946 

TEUO 1 7)742— 82己己(代表） 

FAX (01 7)742 —S 吕75 

青巧地区 

サービスセンター 

T 030-0946 

TEUO 1 7)743— 297 1 (代表） 

FAX (01 7)743—1118 

八 

尸 

営 

業 

巧 

八ド市売市 4 T 目 4-7 

T 031-00 フ 3 

TEL (01 78)24 —已289(巧表） 

FAX (01 78)4 己一4290 


八尸地区 

サービスセンター 

八尸市売市 4 T 目 4-7 

t 031-0073 

TE し (0178)47— 6609(代表） 

FAX (0178)71—1344 


弘 

前 

営 

業 

户斤 

弘前市田圃 1-2-1 

T 03巨-80呂6 

TEUO 1 72)28— 3白10(代表） 

FAX (0172)2 呂 一0191 


弘刖地区 

サービスセンター 

弘前市田園 1-2-1 

T 036-8086 

TEUO 1 72)2 白一4770(代表） 

FAX (0172)29—1133 


盛 

岡 

営 

業 

巧 

盛岡市門 2-1-42 

干020 -08 呂 3 

TEUO 1日)巨 22— 4791(代表） 

FAX (01 曰) 6 吕吕一曰 244 


水 

が 

営 

業 

阿 T 

興州巿水ミ尺区かお工業団化 4 T 目7白 

T 023-0002 

TEUO 1日 7)22—41 日己(代表） 

FAX (01 白 7)2 吕一 44 己 2 


盛岡地区 

サービスセンター 

盛岡巿門 2-1-42 

T 020-0 扫23 

TEUO 1 9) 巨 04— 02呂1(代表） 

FAX (01 目) 604— 0 吕 S 3 


秋 

田 

営 

業 

尸斤 

秋田市泉中巧 4 T 目 4-1 呂 

tOIO -0917 

TEUO 1 8)864— 567 1 (代表） 

FAX (018) 呂巨4 一846呂 


が田地区 

サービスセンター 

秋田市が旭川一千刈1 09-1 

tO 10-0 呂02 

TEUO 1 8)864 —已219(代表） 

FAX (01 8)864— 57色0 
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